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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθμ. οικ. 5540/71 /Φ 15 

Τροποποίηση της απόφασης του Αναπληρωτή 
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας υπ' αρ. οικ. 483/35/Φ.15/2012 (Β' 158) 
«Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και δια¬ 
δικασίας νια την ενκατάσταση και τη λειτουρ¬ 
γία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του 
ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α' 143), την τροποποίηση και 
την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία 
για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση» και 
τροποποίηση της απόφασης του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης υπ' αρ. οικ. 
32790/392/Φ.15/2017 (ΒΊ061) «Απλούστευση 
πλαισίου άσκησης μεταποιητικών και συναφών 
δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών και προ¬ 
τυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνω¬ 
στοποίησης λειτουργίας». 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. Του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης 
τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστη¬ 
ριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες δια¬ 
τάξεις» (ΑΊ43) και ειδικότερα του άρθρου 19 παρ. 8. 

2. Του ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση 
οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α' 230) 
και ειδικότερα το άρθρο 48Δ του Κεφαλαίου Θ όπως αυτό 
προστέθηκε με το άρθρο 159 του ν. 4512/2018. 

3. Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»(Α' 98). 

4. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε¬ 
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο¬ 
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής,Τηλεπικοι¬ 
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω¬ 
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (Α' 208). 

5. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α' 192). 


6. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη¬ 
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210). 

7. Τηςυπ' αριθμ. 197/2016 απόφασης του Πρωθυπουρ¬ 
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ¬ 
γό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β’ 
3722), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Υ226/2016 
απόφαση του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης 
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β’ 4233) 

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο¬ 
φασίζει: 

Την τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 483/35/Φ.15/2012 
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός τύπου, 
δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση 
και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων 
του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α' 143), την τροποποίηση και την 
ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά 
ή τεχνική ανασυγκρότηση» (Β' 158) ως κάτωθι: 

Άρθρο 1 

1 .Τα άρθρα 1 και 2 της υπ' αρ. οικ. 483/35/Φ. 15/2012 
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β' 158) αντικαθί¬ 
στανται ως εξής: 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ αρ. 19 παρ. 1 ν. 3982/2011 

Άρθρο 1 

Γνωστοποίηση εγκατάστασης των δραστηριοτήτων 

του άρθρου 19 παρ. 1 του ν. 3982/2011 

1. Οι δραστηριότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 
19 του ν. 3982/2011 υπάγονται σε καθεστώς γνωστοποί¬ 
ησης ως προς την εγκατάσταση κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 48Γ του Κεφαλαίου Θ του ν. 4442/2016. 

2. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται προς την Αδειοδο- 
τούσα Αρχή μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος νννννν. 
ηοΐίίγόυδίηθδϊ.ηον.ηΓ και μετά τη θέση σε λειτουργία του 
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης 
Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-ΑΔΕ) του άρθρου 
14του ν. 4442/2016 αποκλειστικά μέσω αυτού, σύμφωνα 
με το Παράρτημα VII. Μέχρι την τεχνική προσαρμογή 
του ηλεκτρονικού συστήματος ώστε η γνωστοποίη- 
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ση εγκατάστασης να δύναται να υποβληθεί στο νννννν. 
ηοΐίίγ6υ5ίηθ55.9ον.9Γ, αυτή υποβάλλεται χειρόγραφα 
στην Αδειοδοτούσα Αρχή. 

3. Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν υποβάλ¬ 
λεται κανένα δικαιολογητικό από τον ενδιαφερόμενο. Η 
Αδειοδοτούσα Αρχή παραλαμβάνει σε κάθε περίπτωση 
τη γνωστοποίηση η οποία υποβάλλεται από τον ενδια¬ 
φερόμενο με ευθύνη του για τα περιλαμβανόμενα σε 
αυτήν στοιχεία. Η Αδειοδοτούσα Αρχή κοινοποιεί κατά 
την κρίση τηςτη γνωστοποίηση εντός πέντε εργάσιμων 
ημερών κατά περίπτωση σε αρμόδιες αρχές που εμπλέ¬ 
κονται σε θέματα χωροθέτησης της δραστηριότητας 
(π.χ. Δασική, Αρχαιολογική Υπηρεσία κ.ά.). 

4. Ο ενδιαφερόμενος αφού προβεί στη γνωστοποίη¬ 
ση εγκατάστασης οφείλει να τηρεί στην έδρα της εγκα¬ 
τάστασης ή, εφόσον αυτή δεν υφίσταται κτιριακά, να 
διαθέτει ο ίδιος και να τα θέτει στη διάθεση της Αδει- 
οδοτούσας Αρχής, εφόσον του ζητηθούν, τα κάτωθι 
δικαιολογητικό: 

4.1. Γενικά Δικαιολογητικό: 

α. Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης, από το 
οποίο πρέπει να προκύπτει τουλάχιστον ο μοναδικός 
αριθμός της γνωστοποίησης. 

β. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Υπηρεσία 
Δόμησης, συνοδευόμενη από το υποβληθέν τοπογρα- 
φικό που χρησιμοποιήθηκε για την έκδοσή της. 

4.2. Ειδικά Δικαιολογητικό (κατά περίπτωση απαιτού- 
μενα): 

α. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή Π ρό- 
τυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), μόνον εφόσον 
πρόκειται για δραστηριότητα που εγκαθίσταται σε περι¬ 
οχή χωρίς καθορισμένη χρήση γης. 

β. Σε περίπτωση λειτουργίας της μονάδας εντός πο¬ 
λυώροφης οικοδομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
αρ. 4 του ν. 3741/1929 (Α’ 4) «Περί της ιδιοκτησίας κατ' 
ορόφους», Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα της δραστη¬ 
ριότητας ότι υφίσταται Κανονισμός Συνιδιοκτησίας 
με μνεία στον αριθμό αυτού και ότι ο Κανονισμός δεν 
απαγορεύει τη δραστηριότητα. Σε περίπτωση που δεν 
υπάρχει Κανονισμός Συνιδιοκτησίας, Υπεύθυνη Δήλω¬ 
ση του ιδιοκτήτη του χώρου ότι δεν υφίσταται κανο¬ 
νισμός και ότι ο ίδιος συμφωνεί για την εγκατάσταση 
της δραστηριότητας. 

5. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων της γνω¬ 
στοποίησης εγκατάστασης (π.χ. λόγω αλλαγής φορέα 
ή αλλαγής ή προσθήκης δραστηριότητας προ της λει¬ 
τουργίας της δραστηριότητας), ο φορέας οφείλει να 
μεταβάλει τη γνωστοποίηση εντός 10 εργάσιμων ημε¬ 
ρών. Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου άσκησης της 
δραστηριότητας ο φορέας υποχρεούται να υποβάλει 
νέα γνωστοποίηση. 

6. Σε περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης εγκατά¬ 
στασης ή παροχής αναληθών στοιχείων ή παράλειψης 
δήλωσης μεταβολής, δύναται να επιβάλλεται αυτοτελές 
πρόστιμο ποσού 100 Ευρώ με απόφαση του Περιφε¬ 
ρειάρχη του τόπου εγκατάστασης της δράστη ριότητας. 
Για την επιβολή του προστίμου συνεκτιμώνται η άμεση 
συνεργασία και ανταπόκριση του φορέα, η σπουδαιό- 
τητα των στοιχείων που δεν γνωστοποιήθηκαν, εάν η 


παράβαση κρίνεται απολύτως τυπική ή ουσιώδης, καθώς 
και η διάρκεια αυτής. 

7. Μετά τη γνωστοποίηση εγκατάστασης ο ενδιαφερό¬ 
μενος μπορεί να προβεί στην εγκατάσταση της δραστη¬ 
ριότητας εφόσον οι χρήσεις γης δεν το απαγορεύουν. Σε 
κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόμενος φορέας μπορεί να 
προσέρχεται στην Αδειοδοτούσα Αρχή πριν ή μετά τη 
γνωστοποίηση, προκειμένου να παρέχει και λαμβάνει 
πληροφορίες για τη σύννομη εγκατάσταση της δραστη¬ 
ριότητας. 

Άρθρο 2 

Δικαιολογητικό και Διαδικασία 
για την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης 
που αφορά τη λειτουργία των δραστηριοτήτων 
του άρθρου 19 παρ. 1 του ν. 3982/2011 

1. Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει συμπληρωμένο το 
Ερωτηματολόγιο που προμηθεύεται από την Αδειοδο- 
τούσα Αρχή, η οποία εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών 
χορηγεί σε αυτόν άπαξ απάντηση (Παράρτημα ΙΙΑ), στην 
οποία αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικό (πι¬ 
στοποιητικά, εγκρίσεις κ.λπ.). 

1 α.Τα δικαιολογητικό που απαιτούνται κατά περίπτω¬ 
ση είναι τα κάτωθι: 

α. Ερωτηματολόγιο (συμπληρωμένο) (Παράρτημα I). 

β.Τα δικαιολογητικό της παραγράφου 4 του άρθρου 1. 

γ. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή Πρό¬ 
τυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις αναλόγως της δρα¬ 
στηριότητας. 

δ. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυ¬ 
ροσβεστικής Υπηρεσίας σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης Φ15/οικ. 
1589/104/2006 (ΦΕΚ 90Β72006), εφόσον απαιτείται. 
Σε περίπτωση ύπαρξης εγκατάστασης πετρελαιοειδών 
(υγρών καυσίμων) ή υγραερίου για τις λειτουργικές 
ανάγκες των μονάδων ισχύουν οι διατάξεις της ΚΥΑ της 
28-6-1991 με στοιχεία ΦΕΚ 578Β /1991, όπως ισχύει 
και της υπουργικής απόφασης Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 
477Β71993) αντίστοιχα. 

ε. Σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας 
από την αρμόδια υπηρεσία υγείας, όπου απαιτείται 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4442/2016 
και σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση οικ. 
12710/860/Φ.15/2007 (ΦΕΚ 1026Β), όπως ισχύει. 

στ. Έγκριση για δραστηριότητες μεταποίησης τρο¬ 
φίμων και άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης κατ' 
εφαρμογή των Κανονισμών 853/2004 (1139) ή 183/2005 
(135) ή 1069/2009(1300). 

ζ. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας, εφόσον η δραστηρι¬ 
ότητα θα λειτουργήσει σε νεοανεγειρόμενο κτίριο. 

η. Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού, 
εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε υφιστάμε¬ 
νο κτίριο, σχετικά με τη στατική επάρκεια, την εγκατά¬ 
σταση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε χώρο κυρίας 
χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο), τον αριθμό της 
υφιστάμενης οικοδομικής άδειας, καθώς και τη μη απαί¬ 
τηση έκδοσης νέας. 

θ. Πιστοποιητικό παραλαβής και πιστοποιητικό ελέγ¬ 
χου σε ισχύ για τους ατμολέβητες της εγκατάστασης, 
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βάσει των άρθρων 5 και 9 της υπουργικής απόφασης 
10735/651/2012 (Β' 2656). 

ι. Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ δεξαμενών υγραερί¬ 
ου σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Δ3/14858/1993 
(ΦΕΚ 477Β71993), άρθρο 3.3.13, όπως ισχύει κατά περί¬ 
πτωση, σε περίπτωση που η μονάδα έχει εγκατάσταση 
υγραερίου. 

ια. Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού 
ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση της εγκατάστασης εκτελέ- 
σθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια. 

1 β. Όσες δραστηριότητες διέπονται ως προς τη λει¬ 
τουργία από ειδικό καθεστώς (πχ. καθεστώς ενημέ¬ 
ρωσης κοινής υπουργικής απόφασης 12684/92/2014 
(Β' 3181) ή γνωστοποίησης υπουργικής απόφασης 
32790/392/Φ.15/2017 (Β' 1061) εξακολουθούν ως προς 
τη λειτουργία να διέπονται από τις διατάξεις αυτές. 

2. Ο ενδιαφερόμενος, είτε μετά την απάντηση της 
Αδειοδοτούσας Αρχής επί του Ερωτηματολογίου, είτε 
αυτοτελώς με ευθύνη του, υποβάλλει τα ως άνω δι- 
καιολογητικά και φακέλους (μελέτες, σχεδιαγράμματα 
κ.λπ.) στην Αδειοδοτούσα Αρχή, η οποία, εντός δέκα (10) 
ημερών, ελέγχει την τυπική πληρότητα τους και τα μεν 
δικαιολογητικά τα διατηρεί στον φάκελο του ενδιαφερο¬ 
μένου, τις δε μελέτες κ.λπ. διαβιβάζει στις συναρμόδιες 
υπηρεσίες, με σχετικό αποδεικτικό παραλαβής, προκει- 
μένου οι τελευταίες να χορηγήσουν τις προβλεπόμενες 
εγκρίσεις, βεβαιώσεις κ.λπ., εντός των προβλεπομένων 
προθεσμιών. Σε περίπτωση έκδοσης οικοδομικής άδειας, 
μία σειρά θεωρημένων σχεδιαγραμμάτων κοινοποιείται 
από την Αδειοδοτούσα Αρχή στην αρμόδια υπηρεσία 
δόμησης. Σε περίπτωση που τα επιμέρους δικαιολογη- 
τικά που αφορούν στη λειτουργία δεν έχουν εκδοθεί 
εντός των προβλεπομένων στο άρθρο 25 παρ. 3 του 
ν. 3982/2011 προθεσμιών δύναται, με εξαίρεση τη βε¬ 
βαίωση χρήσης γης, να αντικατασταθούν από Υπεύθυνη 
Δήλωση του φορέα ότι τηρούνται οι προβλέψεις της 
κείμενης νομοθεσίας για καθένα από αυτά. 

3. Μετά τη συγκέντρωση των εγκρίσεων κ.λπ. που 
δίνονται από τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή μετά την 
άπρακτη παρέλευση των προβλεπομένων προθεσμιών, 
εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών η Αδειοδοτούσα Αρχή 
ειδοποιεί τον ενδιαφερόμενο να καταθέσει την Υπεύθυ¬ 
νη Δήλωση του άρθρου 19 παρ. 1 τουν. 3982/2011, μαζί 
με το σχετικό παράβολο. Η κατάθεση της ως άνω Υπεύ¬ 
θυνης Δήλωσης βεβαιώνεται σε αντίγραφό της από την 
Αδειοδοτούσα Αρχή, το οποίο υποχρεούται να τηρεί ο 
φορέας. Η κατάθεση της Υπεύθυνης Δήλωσης εφόσον 
έχουν συγκεντρωθεί τα δικαιολογητικά ή έχουν παρέλθει 
άπρακτες οι σχετικές προθεσμίες, γίνεται και χωρίς την 
προηγούμενη ειδοποίηση της Αδειοδοτούσας Αρχής, με 
ευθύνη του ενδιαφερομένου. 

4. Η Αδειοδοτούσα Αρχή διενεργεί εκ των υστέρων 
κατά περίπτωση επιτόπιο έλεγχο της ορθότητας του 
περιεχομένου της ως άνω Υπεύθυνης Δήλωσης. Ο εν 
λόγω έλεγχος αφορά τη θέση, τη δραστηριότητα, την 
ισχύ της εγκατάστασης και την τήρηση των Πρότυπων 
Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων. Σε περίπτωση που δια¬ 
πιστωθούν παρεκκλίσεις από το περιεχόμενο της Υπεύ¬ 
θυνης Δήλωσης ως προςτα στοιχεία του προηγούμενου 


εδαφίου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 
3 του άρθρου 29. Η προθεσμία που χορηγείται για την 
άρση των παρεκκλίσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 
έξι (6) μήνες. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας αυτής 
είναι δυνατή η λειτουργία της μονάδας με όρους και πε¬ 
ριορισμούς που περιλαμβάνονται στην απόφαση με την 
οποία χορηγείται η προθεσμία. Σε περίπτωση που δεν 
αρθούν οι παρεκκλίσεις ή διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται 
οι όροι και περιορισμοί που έχουν τεθεί σύμφωνα με 
το προηγούμενο εδάφιο παύει η ισχύς της θεωρημένης 
Υπεύθυνης Δήλωσης και εφαρμόζονται οι διατάξεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 29. 

5.0 κατά περίπτωση επιτόπιος έλεγχος, που διενεργεί- 
ται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αφορά 
τουλάχιστον ποσοστό 20% των επιχειρήσεων που κα¬ 
τέθεσαν την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 19 παρ. 1 
ν. 3982/2011 κατά το προηγούμενο δίμηνο. Η επιλο¬ 
γή τους γίνεται με τυχαία κλήρωση μία μέρα πριν την 
ημερομηνία ελέγχου, η οποία έχει καθοριστεί μετά από 
σχετικό διμηνιαίο προγραμματισμό της υπηρεσίας, στον 
οποίο προσδιορίζεται το πλήθος των ελέγχων και οι ημε¬ 
ρομηνίες ελέγχων. Η κλήρωση γίνεται ως εξής: 

α) Οι υπεύθυνες δηλώσεις καταχωρούνται με αύξοντα 
αριθμό σε Ειδικό Κατάλογο που ετοιμάζει η Αδειοδοτού- 
σα Αρχή με τη βοήθεια υπολογιστικού φύλου. 

β) Στο τέλος κάθε διμήνου το οποίο αρχίζει να προσμε- 
τράται από τον επόμενο μήνα έκδοσης της παρούσης με 
τη βοήθεια της κατάλληλης συνάρτησης του υπολογιστι¬ 
κού φύλου, επιλέγεται με τυχαίο τρόπο το πλήθος των 
δηλώσεων στις οποίες θα διενεργηθεί ο επιτόπου έλεγχος 
την επόμενη μέρα, με ελάχιστο αριθμό τη μια επιχείρηση. 

γ) Η ως άνω επιλογή διενεργείται από τριμελή Επιτρο¬ 
πή, η οποία συγκροτείται με απόφαση της Αδειοδοτού- 
σας Αρχής και η οποία συντάσσει αντίστοιχο πρακτικό. 

δ) Σε περίπτωση που επιλεγεί για έλεγχο δήλωση που 
ήδη έχει ελεγχθεί, η επιλογή επαναλαμβάνεται. 

Στο Παράρτημα VI της παρούσης παρατίθεται παρά¬ 
δειγμα εφαρμογής. 

2.Ταάρθρα3 έως 5 τηςυπ' αρ. οικ. 483/35/Φ. 15/2012 
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β' 158) αντικαθί¬ 
στανται ως εξής: 

«Άρθρο 3 

Δικαιολογητικά για τη χορήγηση έγκρισης 
εγκατάστασης 

1. Γενικά Δικαιολογητικά: 

α. Ερωτηματολόγιο (συμπληρωμένο) (Παράρτημα I). 
β. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Υπηρεσία 
Δόμησης, συνοδευόμενη από το υποβληθέν τοπογρα- 
φικό που χρησιμοποιήθηκε για την έκδοσή της. 

γ.Τοπογραφικό σε κατάλληλη κλίμακα ώστε να αποτυ- 
πώνονται εγκαταστάσεις ή υποδομές που γειτνιάζουν με 
τον συγκεκριμένο χώρο και που δυνητικά επηρεάζουν 
τη χωροθέτηση της δραστηριότητας, εάν δεν αποτυπώ- 
νονται στο τοπογραφικό της περίπτωσης (β). 

2. Ειδικά δικαιολογητικά (κατά περίπτωση απαιτούμενα): 
α. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων ή Πρό¬ 
τυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), μόνον εφόσον 
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πρόκειται για δραστηριότητα που εγκαθίσταται σε περι¬ 
οχή χωρίς καθορισμένη χρήση γης. 

β. Σε περίπτωση λειτουργίας της μονάδας εντός πολυ¬ 
ώροφης οικοδομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 4 
του ν. 3741/1929 (Α' 4) «Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορό¬ 
φους», Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα της δραστηριότη¬ 
τας ότι υφίσταται Κανονισμός Συνιδιοκτησίας με μνεία 
στον αριθμό αυτού και ότι ο Κανονισμός δεν απαγορεύει 
τη δραστηριότητα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Κανο¬ 
νισμός Συνιδιοκτησίας, Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη 
του χώρου ότι δεν υφίσταται κανονισμός και ότι ο ίδιος 
συμφωνεί για την εγκατάσταση της δραστηριότητας. 

γ. Σε περίπτωση που η δραστηριότητα εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής της κοινής υπουργικής απόφασης 
172058/2016 (Β' 354) (5Ε\/ΕΖΟ), Φάκελος Κοινοποίησης 
ή Μελέτη Ασφαλείας, κατά τις διακρίσεις της ως άνω 
κοινής υπουργικής απόφασης. 

δ. Γνώμη Υπηρεσιών ή φορέων εφόσον απαιτούνται 
στη συγκεκριμένη περιοχή ή για τη συγκεκριμένη δρα¬ 
στηριότητα από τα περιοριστικά αναφερόμενα στο ση¬ 
μείο Ατού Πίνακατου Παραρτήματος του ερωτηματολο¬ 
γίου και που ο ενδιαφερόμενος δύναται να μνημονεύει 
στο σημείο Β3(9) του Ερωτηματολογίου, και εφόσον δεν 
έχουν προηγουμένως εκδοθεί κατά το στάδιο της έκδο¬ 
σης ΑΕΠΟ στην περίπτωση (α) ως άνω. Σε περίπτωση 
που δεν μνημονεύονται από τον ενδιαφερόμενο ή δεν 
έχουν ακόμη εκδοθεί, η Αδειοδοτούσα Αρχή ζητά κατά 
περίπτωση την έκδοση τους από τις συναρμόδιες Υπηρε¬ 
σίες ή την έκδοση τους με μέριμνα του ενδιαφερομένου, 
πριν χορηγήσει την έγκριση εγκατάστασης. 

Ο ενδιαφερόμενος φορέας οφείλει επιπλέον να εξε¬ 
τάζει το σημείο Β του Πίνακα του Παραρτήματος του 
ερωτηματολογίου για την τήρηση των τυχόν αποστάσε¬ 
ων που σχετίζονται με τη δραστηριότητα που πρόκειται 
να εγκαταστήσει. Η Αδειοδοτούσα Αρχή εξετάζει κατά 
περίπτωση το σημείο Βτου Πίνακατου Παραρτήματος 
του ερωτηματολογίου πριν χορηγήσει την έγκριση εγκα¬ 
τάστασης. 

Με την επιφύλαξη της πολεοδομικής νομοθεσίας, τυ¬ 
χόν αρχιτεκτονικά σχεδιαγράμματα (τοπογραφικό, διά¬ 
γραμμα κάλυψης, κάτοψη, τομές) ή θεωρήσεις αυτών 
δεν απαιτούνται για τη χορήγηση της έγκρισης εγκα¬ 
τάστασης. Εφόσον από την πολεοδομική νομοθεσία 
απαιτείται θεώρηση αρχιτεκτονικών σχεδιαγραμμάτων, 
η Αδειοδοτούσα Αρχή προβαίνει στη θεώρηση αυτών 
ανεξάρτητα από τη διαδικασία χορήγησηςτης έγκρισης 
εγκατάστασης. Για την εγκατάσταση δραστηριοτήτων 
εντός της Περιφέρειας Αττικής υποβάλλονται επιπλέον 
και στοιχεία τεκμηρίωσης ενεργειακής κατανάλωσης 
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

Άρθρο 4 

Διαδικασία για τη χορήγηση έγκρισης 
εγκατάστασης των δραστηριοτήτων 
του άρθρου 19 παρ. 3 του ν. 3982/2011 

1. Ο ενδιαφερόμενος για τη χορήγηση της έγκρισης 
εγκατάστασης, εφόσον επιθυμεί να λάβει τεκμηριωμένα 
τις σχετικές πληροφορίες, υποβάλλει αίτηση χορήγη¬ 
σης έγκρισης εγκατάστασης στην Αδειοδοτούσα Αρχή 


συνοδευόμενη από συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο 
(Παράρτημα I) της παρούσας. Η Αδειοδοτούσα Αρχή 
χορηγεί σε αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών 
απάντηση (Παράρτημα ΙΙΒ), στην οποία αναφέρονται τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά (πιστοποιητικά, εγκρίσεις 
κ.λπ.). 

2. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα ως άνω δικαιολο- 
γητικά και φακέλους (μελέτες, σχεδιαγράμματα κ.λπ.) 
στην Αδειοδοτούσα Αρχή, η οποία ελέγχει την πληρότη¬ 
τα τους και τα μεν δικαιολογητικά τα διατηρεί στον φάκε¬ 
λο του ενδιαφερομένου, τις δε μελέτες κ.λπ. διαβιβάζει 
εντός δέκα (10) ημερών στις συναρμόδιες υπηρεσίες, 
με σχετικό αποδεικτικό παραλαβής, προκειμένου οι τε¬ 
λευταίες να χορηγήσουν τις προβλεπόμενες εγκρίσεις, 
γνώμες, βεβαιώσεις κ.λπ., εντός των προβλεπομένων 
προθεσμιών. 

3. Μετά την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο των 
δικαιολογητικών και τη συγκέντρωση από την Αδειο- 
δοτούσα Αρχή όλων των εγκρίσεων, γνωμοδοτήσεων 
κ.λπ. που δίνονται από τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες 
ή μετά την άπρακτη παρέλευση των προβλεπομένων 
για την χορήγησή τους προθεσμιών, η Αδειοδοτούσα 
Αρχή εκδίδει εντός δεκαπέντε (15) ημερών απόφαση 
ικανοποίησης ή απόρριψης του αιτήματος. 

3α. Σύμφωνα με την παράγραφο Ια του άρθρου 25 
του ν. 3982/2011 όπως ισχύει, ειδικά για τις περιπτώσεις 
δραστηριοτήτων που βρίσκονται σε περιοχή με καθορι¬ 
σμένες χρήσεις γης και εντός σχεδίου πόλεως, η έγκριση 
εγκατάστασης χορηγείται εντός συνολικής προθεσμίας 
τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση πλήρους φα¬ 
κέλου κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του πα¬ 
ρόντος άρθρου, άλλως τεκμαίρεται ότι έχει χορηγηθεί 
σιωπηρά και ο ενδιαφερόμενος δύναται να προχωρήσει 
στην εγκατάσταση της δραστηριότητας, εφόσον επιτρέ¬ 
πεται βάσει των χρήσεων γης της περιοχής. Εφόσον ο 
φάκελος κρίνεται ελλιπής και η Αδειοδοτούσα Αρχή ζητά 
την προσκόμιση δικαιολογητικών, η ως άνω προθεσμία 
διακόπτεται μέχρι την προσκόμιση τους. Ο ενδιαφερό¬ 
μενος μπορεί με αίτηση του να ζητήσει τη χορήγηση 
βεβαίωσης για την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας 
από την Αδειοδοτούσα Αρχή. 

4. Στην έγκριση εγκατάστασης η Αδειοδοτούσα Αρχή, 
πέραν των όρων ή περιορισμών που τυχόν αυτή θέτει, 
αναφέρει τα δικαιολογητικά και τα προβλεπόμενα παρά¬ 
βολα που πρέπει να προσκομίσει ή να τηρεί ο ενδιαφε¬ 
ρόμενος για τη νόμιμη λειτουργία της δραστηριότητας. 

5. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών μετά τη χορήγηση 
της έγκρισης εγκατάστασης η Αδειοδοτούσα Αρχή δι¬ 
ενεργεί επιθεώρηση, η οποία αποσκοπεί στον έλεγχο 
της ορθότητας του Ερωτηματολογίου, της καταλληλό¬ 
τητας του χώρου, όπου αυτός προϋπάρχει, καθώς και 
των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή της υπό 
εγκατάσταση μονάδας. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν 
κατά την επιθεώρηση παρεκκλίσεις από το περιεχόμε¬ 
νο του Ερωτηματολογίου ή ακαταλληλότητα του χώ¬ 
ρου ή ασυμβατότητα των συνθηκών που επικρατούν 
στην περιοχή, μέσα σε δέκα (10) ημέρες ενημερώνεται 
ο ενδιαφερόμενος εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά για τις 
διαπιστώσεις αυτές, για την προθεσμία προς άρση των 
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διαπιστωμένων παρεκκλίσεων, εφόσον αυτή είναι εφι¬ 
κτή, καθώς και για τις κυρώσεις σε περίπτωση μη άρσης 
αυτών. Εφόσον δεν είναι εφικτή η άρση των παρεκκλί¬ 
σεων ανακαλείται η έγκριση εγκατάστασης. 

Άρθρο 5 

Διαδικασία για τη χορήγηση έγκρισης 

εγκατάστασης των δραστηριοτήτων 

του άρθρου 19 παρ. 4 και 5 του ν. 3982/2011 

1. Ο ενδιαφερόμενος για τη χορήγηση της έγκρισης 
εγκατάστασης υποβάλλει αίτηση χορήγησης έγκρισης 
εγκατάστασης στην Αδειοδοτούσα Αρχή συνοδευόμενη 
από συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο (Παράρτημα I). Η 
Αδειοδοτούσα Αρχή χορηγεί σε αυτόν εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών απάντηση (Παράρτημα ΙΙΒ), στην 
οποία αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (πι¬ 
στοποιητικά, εγκρίσεις κ.λπ.). 

2.0 ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα ως άνω δικαιολο- 
γητικά και φακέλους (μελέτες, σχεδιαγράμματα κ.λπ.) 
στην Αδειοδοτούσα Αρχή, η οποία ελέγχει την πληρότη¬ 
τα τους και τα μεν δικαιολογητικά τα διατηρεί στον φάκε¬ 
λο του ενδιαφερομένου, τις δε μελέτες κ.λπ. διαβιβάζει 
εντός δέκα (10) ημερών στις συναρμόδιες υπηρεσίες, 
με σχετικό αποδεικτικό παραλαβής, προκειμένου οι τε¬ 
λευταίες να χορηγήσουν τις προβλεπόμενες εγκρίσεις, 
γνώμες, βεβαιώσεις κ.λπ., εντός των προβλεπομένων 
προθεσμιών. 

3. Μετά την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο των 
δικαιολογητικών και τη συγκέντρωση από την Αδειο- 
δοτούσα Αρχή όλων των εγκρίσεων, γνωμοδοτήσεων 
κ.λπ. που δίνονται από τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή 
μετά την άπρακτη παρέλευση των προβλεπόμενων για 
την χορήγηση τους προθεσμιών, η Αδειοδοτούσα Αρχή 
διενεργεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών επιθεώρηση, η 
οποία αποσκοπεί στον έλεγχο της καταλληλότητας του 
χώρου, όπου αυτός προϋπάρχει, καθώς και των συνθη¬ 
κών που επικρατούν στην περιοχή της υπό εγκατάστα¬ 
ση μονάδας και εκδίδει την έγκριση. Σε περίπτωση που 
διαπιστωθούν κατά την επιθεώρηση παρεκκλίσεις από 
το περιεχόμενο του Ερωτηματολογίου ή ακαταλληλό- 
τητα του χώρου ή ασυμβατότητα των συνθηκών που 
επικρατούν στην περιοχή, μέσα σε δέκα (10) ημέρες 
ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος εγγράφως ή/και ηλε¬ 
κτρονικά για τις διαπιστώσεις αυτές, για την προθεσμία 
προς άρση των διαπιστωμένων παρεκκλίσεων, εφόσον 
αυτή είναι εφικτή, προκειμένου να χορηγηθεί έγκριση 
εγκατάστασης, καθώς και για τις κυρώσεις σε περίπτωση 
μη άρσης των παρεκκλίσεων. Εφόσον δεν είναι εφικτή 
η άρση των παρεκκλίσεων απορρίπτεται το αίτημα περί 
έγκρισης εγκατάστασης. 

3α. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 α του άρθρου 25 
του ν. 3982/2011 όπως ισχύει, ειδικά για τις περιπτώ¬ 
σεις δραστηριοτήτων της παραγράφου 4 του άρθρου 19 
του ν. 3982/2011 (δραστηριότητες μέσης όχλησης) που 
βρίσκονται σε περιοχή με καθορισμένες χρήσεις γης και 
εντός σχεδίου πόλεως, η έγκριση εγκατάστασης χορη¬ 
γείται εντός συνολικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών 
απάτην κατάθεση πλήρους φακέλου κατά τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, άλλως τεκμαί- 


ρεται ότι έχει χορηγηθεί σιωπηρά και ο ενδιαφερόμενος 
δύναται να προχωρήσει στην εγκατάσταση της δραστη¬ 
ριότητας, εφόσον επιτρέπεται βάσει των χρήσεων γης 
της περιοχής. Εφόσον ο φάκελος κρίνεται ελλιπής και η 
Αδειοδοτούσα Αρχή ζητά την προσκόμιση δικαιολογη- 
τικών, η ως άνω προθεσμία διακόπτεται μέχρι την προ¬ 
σκόμισή τους. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτηση του 
να ζητήσει τη χορήγηση βεβαίωσης για την παρέλευση 
της ανωτέρω προθεσμίας από την Αδειοδοτούσα Αρχή. 

4. Στην έγκριση εγκατάστασης η Αδειοδοτούσα Αρχή, 
πέραν των όρων ή περιορισμών που τυχόν αυτή θέτει, 
αναφέρει τα δικαιολογητικά και τα προβλεπόμενα παρά¬ 
βολα που πρέπει να προσκομίσει ή να τηρεί ο ενδιαφε¬ 
ρόμενος για τη νόμιμη λειτουργία της δραστηριότητας. 

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 της υπ’ αρ. οικ. 
483/35/Φ. 15/2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουρ¬ 
γού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β’ 
158) προστίθενται περιπτώσεις δ) και ε) ως εξής: 

«δ. Κάτοψη χώρου με ενδεικτική τοποθέτηση των μη¬ 
χανημάτων εντός αυτού και κατάλογο των μηχανημάτων 
με την ένδειξη της ισχύος τους, υπογεγραμμένα από τον 
αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό. Η αποτύπωση της τοποθέ¬ 
τησης γίνεται για λόγους υποστήριξης του ελέγχου και, 
εφόσον δεν τίθεται θέμα ασφαλείας, τυχόν παρεκκλίσεις 
στην αποτύπωση της τοποθέτησης τους στην κάτοψη 
δεν αποτελεί αντικείμενο κύρωσης. 

ε. Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού 
σχετικά με τη στατική επάρκεια, τη βιομηχανική-βιοτεχνι- 
κή χρήση του κτιρίου, την εγκατάσταση του μηχανολογι¬ 
κού εξοπλισμού σε χώρο κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή 
κοινόχρηστο), τον αριθμό της υφιστάμενης οικοδομικής 
αδείας, καθώς και τη μη απαίτηση έκδοσης νέας.» 

4. Οι περιπτώσεις γ), δ), στ) και η) της παραγράφου 2 
του άρθρου 6 της υπ’ αρ. οικ. 483/35/Φ. 15/2012 από¬ 
φασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Αντα¬ 
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β’ 158) αντικαθίστανται 
ως εξής: 

«γ. Σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας από 
την αρμόδια υπηρεσία υγείας, όπου απαιτείται σύμφωνα 
με το άρθρο 20 του ν. 4442/2016 και σύμφωνα με την 
κοινή υπουργική απόφαση οικ. 12710/860/Φ. 15/2007 
(ΦΕΚ 1026Β"), όπως ισχύει. 

δ. Έγκριση για δραστηριότητες μεταποίησης τροφί¬ 
μων και άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης κατ’ εφαρ¬ 
μογή των Κανονισμών 853/2004 (Ε 139) ή 183/2005 (Ε 
35) ή 1069/2009 (Ε 300). 

στ. Πιστοποιητικό παραλαβής και πιστοποιητικό ελέγ¬ 
χου σε ισχύ για τους ατμολέβητες της εγκατάστασης, 
βάσει των άρθρων 5 και 9 της υπουργικής απόφασης 
10735/651/2012 (Β' 2656). 

η. Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού 
ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση της εγκατάστασης εκτελέ- 
σθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια. 

5. Οι περιπτώσεις β) και γ) της παραγράφου 1 του 
άρθρου 10 της υπ' αρ. οικ. 483/35/Φ. 15/2012 απόφα¬ 
σης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω¬ 
νιστικότητας και Ναυτιλίας (Β' 158) αντικαθίστανται 
ως εξής: 

«β) δειγματοληπτικά βάσει ετήσιου προγράμματος 
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που συντάσσει και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια 
κινδύνου που κρίνει ότι υφίστανται κατά περίπτωση, 
γ) μετά από έγγραφη επώνυμη καταγγελία που αξιολο¬ 
γείται βάσει κριτηρίων κινδύνου που κρίνει ότι υφίστα- 
νται κατά περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση και εφόσον η 
Αρχή κρίνει ότι η καταγγελία είναι ανυπόστατη, αόριστη 


ή προδήλως αβάσιμη μπορεί να την αρχειοθετεί χωρίς 
να διενεργήσει επιθεώρηση.» 

6. Τα Παραρτήματα I, ΙΙ(Α), ΙΙ(Β), III, IV και V της υπ' αρ. 
οικ. 483/35/Φ. 15/2012 απόφασης του Αναπληρωτή 
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι¬ 
λίας (Β' 158) αντικαθίστανται ως εξής: 
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«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

Για τον προσδιορισμό της κατηγορίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για 
απαλλαγή/έκδοση Εγκρίσεων Εγκατάστασης και Λειτουργίας μεταποιητικών μονάδων 


Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης προς τον ενδιαφερόμενο επενδυτή 

1. Όλα τα πεδία του Ερωτηματολογίου που άπτονται της δραστηριότητάς σας, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με 
ακρίβεια. 

2. Τα πεδία με (*) συμπληρώνονται από την Υπηρεσία στην οποία κατατίθεται το παρόν Ερωτηματολόγιο. 

3. Όπου υπάρχουν τετραγωνάκια, οι απαντήσεις θα πρέπει να δίνονται με την προσθήκη ενός X στο αντίστοιχο τετραγωνάκι. 

4. Το Ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται και υπογράφεται με αποκλειστική σας ευθύνη. Η ανακριβής, ή αναληθής 
συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου συνεπάγεται αυτομάτως την ακύρωση της απαλλαγής, ή της Άδειας που θα έχει 
αντίστοιχα εκδοθεί. 


Προς: 

(Συμπληρώνεται το αντίστοιχο κέντρο υποδοχής της αίτησης) 

(*) Αρ. Πρωτοκόλλου 

(*) Κοινοποίηση: 

(*) Ημερομηνία 


Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 


Α1. Στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου 

Όνομα 

Επώνυμο 

Ονομ/μο πατέρα 


Ονομ/μο μητέρας 


Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας 
(ΑΔΤ) 


Εκδούσα Αρχή 


ΑΦΜ 


ΔΟΥ 


Ημερομηνία γέννησης 


Τόπος 

γέννησης 


Διεύθυνση (Νομός, Δήμος, Οδός, 
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Αριϋμός, ΤΚ) 


Τηλέφωνα 



Θ-ΓΠ3ΪΙ 


Φαξ 



Α2. Στοιχεία εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου 

Όνομα 


Επώνυμο 

Ονομ/μο πατέρα 


Ονομ/μο μητέρας 


Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας 
(ΑΔΤ) 


Εκδουσα Αρχή 


ΑΦΜ 


ΔΟΥ 


Ημερομηνία γέννησης 


Τόπος 

γέννησης 


Διεύθυνση (Νομός, Δήμος, Οδός, 
Αριϋμός, ΤΚ) 


Τηλέφωνα 



Θ-ΓΠ3ΪΙ 


Φαξ 


Α3. Πληροφορίες για τη μεταποιητική μονάδα 


Α3.1 Στοιχεία μονάδας 


Επωνυμία: 


ΑΦΜ: 

ΔΟΥ: 

Έτος ίδρυσης:. 



Διεύθυνση/Θέση: 


Οδός:.Αριθμός. 

Θέση:. 

Τ.Κ.:. 

Δήμος:. 

Νομός:. 

Περιφερειακή Ενότητα:. 

Γεωγραφική Συντεταγμένη για εκτός σχεδίου περιοχές 
βάσει 6006ΕΕ ΜΑΡ : □ βάσει ΕΓΣΑ: □ 

_ ο / ’ / Β 

_ ο / ’ / Ε 
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Α3.2 Χαρακτηριστικά δραστηριότητας 


1. Είδος δραστηριότητας (σύντομη περιχραφή) και κύριοι τύποι μηχανημάτων που θα 
χρησιμοποιηθούν:. 


2. Κωδικός δραστηριότητας κατά ΚΑΔ: 

3. Η μονάδα πρόκειται να εγκατασταθεί ή είναι εχκατεστημένη ΝΑΙο ΟΧΙο 

σε ορχανωμένο υποδοχέα μεταποιητικών και επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων του άρθρου 41 §4 του Ν. 3982/2011 

4. Συνολική αξία μηχανολοχικού εξοπλισμού .€ 

5. Συνολική αποθηκευτική ικανότητα (σε περίπτωση που η μονάδα .κ.μ. 

αφορά σε αποθήκη) 

6. Χρησιμοποιούμενες πρώτες & δευτερεύουσες ύλες 


7. Διαδικασία παραχωχής 


8. Παραχόμενα προϊόντα 


Τα νομιμοποιητικά έχχραφα του φορέα και του νόμιμου ΝΑΙπ ΟΧΙα 

εκπροσώπου της υπάρχουν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και 
επιτρέπω την αναζήτησή τους 


Α4. Αιτούμενη Άδεια 
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Απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης 
Έγκρισης Εγκατάστασης και Λειτουργίας 

□ 

Έκδοση Άδειας Λειτουργίας 

□ 





Έγκριση Εγκατάστασης σε υφιστάμενο 

κτίριο 

□ 

Μεταβίβαση 

□ 





Έγκριση Εγκατάστασης σε υπό ανέγερση 

κτίριο 

□ 

Ανανέωση Άδειας Λειτουργίας 

□ 





Έγκριση Εγκατάστασης εκ μεταφοράς 

□ 

Τεχνική Ανασυγκρότηση ή προθεσμία 
προς μεταφορά 

□ 





Έγκριση Εγκατάστασης για Επέκταση ή 
Εκσυγχρονισμό μηχανολογικό ή/και 
δραστηριότητας 

□ 

Εκσυγχρονισμός επαγγελματικού 
εργαστηρίου που ιδρύθηκε πριν το Π.Δ. 
84/84 ( αφορά μόνο την Περιφέρεια Αττικής) 

□ 





Έγκριση Εγκατάστασης για Επέκταση ή 
Εκσυγχρονισμό κτιριακό 

□ 







Παράταση Έγκρισης Εγκατάστασης 

□ 




Β. ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 


Β1. Κατάταξη δραστηριότητας 


Β1.1 Ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού 


1. Συνολική κινητήρια ισχύς των μηχανημάτων, που σχετίζονται άμεσα με την 

παραγωγική διαδικασία, και πρόκειται να εγκατασταθούν ή είναι εγκατεστημένα: .Ι<\Λ/ 


2. Συνολική θερμική ισχύς των μηχανημάτων, που σχετίζονται άμεσα με την 

παραγωγική διαδικασία, και πρόκειται να εγκατασταθούν ή είναι εγκατεστημένα: .Ι<\Λ/ 


3. Συνολική κινητήρια και θερμική ισχύς των μηχανημάτων προστασίας περιβάλλοντος 

που πρόκειται να εγκατασταθούν ή είναι εγκατεστημένα: .I<\Λ/ 


4. Συνολική κινητήρια & θερμική ισχύς των μηχανημάτων που δε σχετίζονται άμεσα με 

την παραγωγική διαδικασία (π.χ. μηχανήματα πυρόσβεσης, εξυπηρέτησης κτιρίων, 

κλιματισμού κ.λπ.) τα οποία πρόκειται να εγκατασταθούν ή είναι εγκατεστημένα: .I<\Λ/ 




□ 

□ 

5. Θα γίνει χρήση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους 

ΝΑΙ 


□ 


εφεδρικού / παραγωγού ποσότητα αντίστοιχα / 


ισχύος (κατά περίπτωση) .ΜΑ .Μ\ΛΛ 
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Β1.2 Εξαιρέσεις από την παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 3982/2011 

1. Μονάδα επεξερχασίας εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, 
οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών και αερίων υπό 
πίεση 

ΝΑΙπ 


ΟΧΙα 

2. Αποθήκη όπου φυλάσσεται ποσότητα ανώτερη των 100 κιλών 
εύφλεκτων, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων 
ουσιών 

ΝΑΙπ 


ΟΧΙα 

3. Αποθήκη εκρηκτικών που υπερβαίνουν τα όρια της παρ. 2δ του 
άρθρου 1 της ΚΥΑ 3329/15.2.89 (ΦΕΚ 132Β), όπως εκάστοτε ισχύει 

ΝΑΙπ 


ΟΧΙα 

4. Αποθήκη, όπου φυλάσσεται ποσότητα αερίων υπό πίεση ανώτερη 
των 200 κιλών. 

ΝΑΙπ 


ΟΧΙα 

5. Εάν η δραστηριότητα εμπίπτει σε μία από τις παραπάνω: 




Συνολική προβλεπόμενη ημερήσια παραχωχή 


■Ι<8 


Συνολική προβλεπόμενη αποθηκευτική ικανότητα των 
αποθηκών 


....!<§ 



Β2. Κατάταξη δραστηριότητας σε κατηχορίες όχλησης και περιβαλλοντικών επιπτώσεων 


Β2.1 Κριτήρια/μεχέθη όχλησηςτης μονάδας βάσει της ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/2012 (Β' 1048), όπως 
εκάστοτε ισχύει και κριτήρια/μεχέθη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της μονάδας βάσει της ΥΑ 
ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (Β' 2471), όπως εκάστοτε ισχύει 


1. ι<νν 


2. Τόνοι/ημέρα 


3. Τόνοι/έτος 


4. Άλλο 


Β2.2 Κριτήρια/μεχέθη όχλησηςτης μονάδας βάσει της ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/2012 (Β' 1048) όπως 
εκάστοτε ισχύει και κριτήρια/μεχέθη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της μονάδας βάσει της ΥΑ 
ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (Β' 2471), όπως εκάστοτε ισχύει ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ Ή ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 


1. Με τον εκσυχχρονισμό επέρχεται αλλαχή στα κριτήρια/μεχέθη 

ΝΑΙπ 

ΟΧΙα 

σχετικά με την όχληση της μονάδας 



2. Με τον εκσυχχρονισμό επέρχεται αλλαχή στα κριτήρια/μεχέθη σχετικά 

ΝΑΙπ 

ΟΧΙα 

με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μονάδας 




3. Κριτήρια / Μεχέθη Υφιστάμενη κατάσταση Μετά τον εκσυχχρονισμό 


1. κνν 
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2. Τόνοι/ημέρα . . 

3. Τόνοι/έτος . . 

4. Άλλο . . 

3. Ενερχειακή Κατανάλωση συμπληρώνεται μόνο στην Περιφέρεια Αττικής σύμφωνα με το 
Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68Α') και την ΚΥΑ (ΦΕΚ 589Β'/2005) και ΚΥΑ(ΦΕΚ 1526Β'/1999) 


Λ υ ' 

1 έτος 





Κ\Λ/ύ 


Ελεχχόμενο έτος : 


Κ\Λ/ίι 


Β2.3 Απόβλητα 


1. Από την παρανωχική διαδικασία δημιουρνούνται 


Υχρά Απόβλητα 

ΝΑΙο 

ΟΧΙο 

Αέρια Απόβλητα 

ΝΑΙο 

ΟΧΙο 

Στερεά απόβλητα 

ΝΑΙο 

ΟΧΙο 


Επικίνδυνα Απόβλητα ΝΑΙο ΟΧΙα 


Αν ναι, θα χίνεται διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων 

από τον φορέα; ΝΑΙο ΟΧΙο 


2. Η διάθεση των υχρών αποβλήτων στην περίπτωση που υπάρχουν χίνεται: 

α. μετά από επεξερχασία με προχραμματισμένη επαναχρησιμοποίηση σύμφωνα με την ΚΥΑ 145116 
(ΦΕΚ 354 Β 8-3-2011) και την ΚΥΑ 5673/400/97 (ΦΕΚ 192 /Β'/14.3.1997) □ 

β. ή/και με άλλο τρόπο: (περιγραφή) 
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3. Με τον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση, θα επέλθει αύξηση 
των αποβλήτων (περιλαμβάνονται τα υγρά απόβλητα και τα 
επικίνδυνα και στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα) 

ΝΑΙα 

ΟΧΙα 

Β.2.4 Λύματα 

1. Τα λύματα από τους χώρους υγιεινής θα διοχετεύονται σε 

Δίκτυο 

ΝΑΙπ 

ΟΧΙα 

Σηπτική ή απορροφητική δεξαμενή 

ΝΑΙα 

ΟΧΙα 


Β3. Κτίριο 

1. Η εγκατάσταση /εκσυγχρονισμός της μονάδας θα γίνει σε 
κτίσματα που ήδη υπάρχουν 

ΝΑΙ □ 

οχιΠ 

Εάν ναι, τα κτίσματα αυτά καλύπτονται με οικοδομική 
άδεια 

ΝΑΙ □ 

οχιΠ 

2. Η εγκατάσταση /εκσυγχρονισμός της μονάδας θα γίνει σε 
κτίσματα που θα ανεγερθούν 

ΝΑΙ □ 

οχιΠ 

Εάν ναι, τα κτίσματα αυτά θα κατασκευαστούν με έναν από τους δύο παρακάτω τρόπους 

Σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν χωρίς 
παρεκκλίσεις 


□ 

Κατά παρέκκλιση των πολεοδομικών διατάξεων που ισχύουν 


□ 

3. Η εγκατάσταση /εκσυγχρονισμός της δραστηριότητας θα 
γίνει σε πολυώροφο κτίριο 

ΝΑΙ □ 

οχιΠ 

4. Επιτρέπεται η εγκατάσταση της δραστηριότητας σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3741/1929 (ΦΕΚ 4 Α') 

«Περί ιδιοκτησίας κατ' ορόφους», όπως εκάστοτε ισχύει 

ΝΑΙ □ 

οχιΠ 

5. Η εγκατάσταση θα γίνει σε χώρο κύριας χρήσης 

ΝΑΙ □ 

οχιΠ 

6. Ιδιοκτησιακό καθεστώς . 


7. Εμβαδόν στεγασμένης επιφάνειας της δραστηριότητας 


.τ·μ· 


8. Συνθήκες γειτνιάσεως 

Η χύρω από την εγκατάσταση περιοχή περιλαμβάνει: 

Καταστήματα [^] Εργαστήρια 


Κατοικίες 
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Οικόπεδα 


Συνεργ/εία 


Ακάλυπτους 


Δρόμους 


Αποθήκες 


□ 


□ 

□ 


Το νηπεδο της εγκατάστασης συνορεύει με 
Κτίρια κατοικιών 


Δρόμο/ους 


Οικόπεδα 


□ 


□ 

□ 


9. Για την περιοχή εγ/κατάστασης/εκσυγ/χρονισμού της μονάδας 
υπάρχουν διατάξεις από τις οποίες προκύπτουν περιορισμοί ή 
απαγ/ορεύσεις σχετικά με την εγ/κατάσταση/ εκσυγχρονισμό της 
μονάδας (συμβουλευθείτε σχετικά τον Πίνακα του Παραρτήματος 
του παρόντος ερωτηματολογ/ίου). 

Αν ΝΑΙ αναφέρατε ποιες γνωρίζετε 


ΝΑΙ □ ΟΧΐΠ 


Β4. Άδεια χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης νερού από γ/εώτρηση γ/ια βιοτεχνική χρήση 

1. Προβλέπεται η εκτέλεση έργ/ου αξιοποίησης υδατικών πόρων 
και χρήσης νερού (πχ. Γεώτρηση) 

ΝΑΙ □ 

οχιΠ 

2. Κατανάλωση νερού 


.κ.μ. 


Β5. Άδεια κατασκευής λιμενικού έργ/ου και χρήσης αιγ/ιαλού και παραλίας 

1. Το νήπεδο εντός του οποίου θα εγ/κατασταθεί η μονάδα έχει 
πρόσοψη στον αινιαλό: 

ΝΑΙ □ 

οχιά 

Εάν ναι, προβλέπεται να γ/ίνουν τεχνικά έργ/α στον αιγ/ιαλό 
και την παραλία 

ΝΑΙ □ 

οχιΠ 

Εάν πρόκειται να γ/ίνουν έργ/α στον αιγ/ιαλό και την παραλία 
στη θέση αυτή, επιτρέπεται η κατασκευή τους 

ΝΑΙ □ 

οχιά 


Β6. Λοιπά θέματα 


Β6.1 Κατασκευή κυκλοφοριακής σύνδεσης 
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1. Το γήπεδο εντός του οποίου θα εγκατασταθεί η μονάδα έχει 
είσοδο ή έξοδο σε εθνική οδό. 

ΝΑΙ □ 

οχιΠ 

Β6.2 Χρήση υγραερίου 

1. Θα γίνει χρήση υγραερίου 

ΝΑΙ □ 

οχιΠ 


Β6.3 Ατμολέβητες / Ατμογεννήτριες / Δεξαμενές / Φιάλες 


1. Γίνεται χρήση ατμολεβήτων / ατμογεννητριών : ΝΑΙ 

Κατηγορία Α Π 

Πιστοποιητικό ελέγχου:. 

(αναγράφεται αριθμός, ημερομηνία, διάρκεια) 

Πιστοποιητικό Παραλαβής :. 

(αναγράφεται αριθμός, ημερομηνία ) 

2. Υπάρχουν δεξαμενές / φιάλες : ΝΑΙ Π ΟΧΙ Ο 

Είδος και ποσότητα φορητές ΙΖΖΙ σταθερές ΙΖΖΙ 

Χωρητικότητα για κάθε μία : . 


Περιεχόμενο για κάθε μία 


3. Θα γίνει χρήση φυσικού αερίου: ΝΑΙ Π ΟΧΙ ΙΙΙΙ 


□ ΟΧΙ □ 

Β □ Γ □ 
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Β7. 5Ε1/Ε50 


1. Η δραστηριότητα περιλαμβάνει επικίνδυνες ουσίες που 
αναφέρονται στο Παράρτημα 1 της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ Β' ΝΑΙ Π 

354), στήλες 1 και 2, για τ Π ν αντιμετώπιση κινδύνων από 
ατυχήματα μεγάλης έκτασης, όπως εκάστοτε ισχύει. 

οχιΠ 

2. Η δραστηριότητα περιλαμβάνει επικίνδυνες ουσίες που 
αναφέρονται στο Παράρτημα 1 της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ Β' ΝΑΙ Π 

354), στήλες 1 και 3, για την αντιμετώπιση κινδύνων από 
ατυχήματα μεγάλης έκτασης, όπως εκάστοτε ισχύει. 

οχιά 


Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 


Γ1. Στατιστικά Στοιχεία 


1. Συνολικό ύψος επένδυσης κατ' εκτίμηση (μηχανολογικός 

εξοπλισμός, κτίρια, οικόπεδο κ.λπ.) .€ 



2. Συνολικός αριθμός των ατόμων που πρόκειται να απασχοληθούν/απασχολούνται στη μονάδα 


Τεχνικό προσωπικό 


Διοικητικό προσωπικό 


Εργατοτεχνικό προσωπικό 


Λοιπό προσωπικό 



Δ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 


Δ1. Επιλογή τρόπων επικοινωνίας 


Ταχυδρομείο 

□ 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (θ-πίβιΙ) 

□ 

Φαξ 

□ 

Ταχυμεταφορά (ΟουιΊθΐ·) 

□ 

Τηλεφωνικώς (πρόσκληση του αιτούντα για να προσέλθει στην Υπηρεσία) 

□ 
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Ημερομηνία: 


(*) Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 


Παρατηρήσεις Υπηρεσίας 


Ημερομηνία: 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 


ΣΗΜΕΙΟ Α. ΓΝΩΜΕΣ ΦΟΡΕΩΝ 


Για την περιοχή εγκατάστασης/εκσυγχρονισμού της μονάδας ή για τη συγκεκριμένη 
δραστηριότητα δύναται να απαιτούνται ειδικά κατά περίπτωση δικαιολογητικά ή γνώμες 
Υπηρεσιών η Φορέων μεταξύ των παρακάτω περιοριστικά αναφερομένων (αναφέρατε 
ποια έχετε προμηθευθεί ή πρόκειται να προμηθευτείτε ή γνωρίζετε ότι απαιτούνται): 
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Γνώμη/άλλο δικαιολογητικό χορηγούμενο 
από τον ΑΔΜΗΕ, σε περίπτωση διέλευσης 
γραμμών μέσης και υψηλής τάσης 

ΦΕΚ 101/Δ/13-04-1974, ΦΕΚ 110/Δ/20-05- 
1975 

Γνώμη/ άλλο δικαιολογητικό της εκάστοτε 
αρχής ύδρευσης (π.χ. ΕΥΔΑΠ κ.λπ), σε 
περίπτωση που από την περιοχή διέρχεται 
κλειστός ή ανοικτός αγωγός νερού 

Υγειονομική Διάταξη Α5/2280/1983 (Β'720), 
όπως ισχύει 

Γνώμη/άλλο δικαιολογητικό από την 
αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε 
περίπτωση που η δραστηριότητα 
περιλαμβάνει επεξεργασία μεταλλεύματος 

ΥΑ Δ7/Α/οικ.12050/2223/2011, (Β' 1227), 
άρθρο 103 

Γνώμη/άλλο δικαιολογητικό από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε περίπτωση 
ύπαρξης αρχαιολογικών χώρων 

Ν. 3028/2002 

Γνώμη/άλλο δικαιολογητικό της Υπηρεσίας 
Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), εφόσον η 
δραστηριότητα βρίσκεται πλησίον 
εγκατάστασης για την οποία ευθύνη 
λειτουργίας έχει η ΥΠΑ 

ΥΑ Δ3/Δ/3271/2009 (Β' 191) 

Γνώμη/άλλο δικαιολογητικό της οικείας 
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της 
Περιφέρειας σε περίπτωση που η 
δραστηριότητα χωροθετείται σε αγροτική 
έκταση και εφόσον ενδέχεται να βρίσκεται 
σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας 

Άρθρο 56 παρ.2 Ν.2637/68, όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ.37 του άρθρου 24 
του Ν.2945/2001 

Γνώμη/άλλο δικαιολογητικό της εκάστοτε 
αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας εφόσον η 
περιοχή εγκατάστασης εμπίπτει στις 
διατάξεις της δασικής νομοθεσίας 

Άρθρο 46 του Ν.998/1979, όπως ισχύει 

Τυχόν γνώμη/άλλο δικαιολογητικό φορέα 
που απαιτείται ειδικώς από την κείμενη 
νομοθεσία για τη συγκεκριμένη περιοχή ή 
για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα (π.χ. 
περιοχές Π3ΐυΓ3, ΕΟΦ κ.λπ.) 

Η Αδειοδοτούσα Αρχή μνημονεύει την 
ειδικότερη νομοθεσία και αιτιολογεί την 
απαίτηση της γνώμης/δικαιολογητικού βάσει 
αυτής. 

ΣΗΜΕΙΟ Β. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ 



Για την περιοχή εγκατάστασης/εκσυγχρονισμού της μονάδας ή για τη συγκεκριμένη 
δραστηριότητα απαιτείται η τήρηση ελάχιστων αποστάσεων : 


Σε σχέση με γειτνιάζουσες κτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

Ν.4056/2012 
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Σε σχέση με χαρακτηρισμένες λατομικές 
περιοχές 

Άρθρο 48 του Ν. 4512/2018 

Για την ίδρυση μονάδων παραγωγής ή 
αποθήκευσης εκρηκτικών 

Άρθρο 2 της ΚΥΑ 3329/21-2-1989 (Β' 132) 

Αποστάσεις από οριοθετημένα υδατικά 
συστήματα (ρέματα, ποτάμια) 

Η Αδειοδοτούσα Αρχή μνημονεύει την 
ειδικότερη νομοθεσία και αιτιολογεί την 
απαίτηση της γνώμης/δικαιολογητικού βάσει 
αυτής. 

Αποστάσεις που απαιτούνται βάσει ειδικής 
διάταξης (π.χ. λίμνη Υλίκη, ιαματικές 
πηχές, Ιερές Μονές, ιδρύματα, γηροκομεία 
κ.λπ.) που τυχόν υπάρχει 

Η Αδειοδοτούσα Αρχή μνημονεύει την 
ειδικότερη νομοθεσία και αιτιολογεί την 
απαίτηση της γνώμης/δικαιολογητικού βάσει 
αυτής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (Α) 



.... - .... - 20 ... 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ. 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. πρωτ.: . /20... 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Π. Ε. Αρ. Φακ.: . 


Ταχ. Δ/νση :. 

Ταχ. Κώδικας :. 

Πληροφορίες :. 

Τηλέφωνο . ΠΡΟΣ: 

ΕΑΧ :. 


(επωνυμία, πλήρης διεύθυνση αιτούντα) 


ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός Δικαιολονητικών: 


Σχετ.: Το με αρ. πρωτ.συμπληρωμένο Ερωτηματολόνιό σας. 


Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού και με βάση τα στοιχεία που μας γνωρίσατε, Π δραστηριότητα 
κατατάσσεται στον βαθμό όχλησης.και στην περιβαλλοντική κατηγορία. 

Τα προβλεπόμενα δικαιολονητικά για την υποβολή της Υ.Δ. του άρθρου 19 § 1 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α') 
είναι τα αναγραφόμενα αμέσως κατωτέρω: 


1. Γενικά Δικαιολονητικά: 

α. Υπεύθυνη Δήλωση (Σχέδιο επισυνάπτεται στην παρούσα). 

β. Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης, από το οποίο πρέπει να προκύπτει τουλάχιστον ο 
μοναδικός αριθμός της γνωστοποίησης. 

γ. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης συνοδευόμενη από το υποβληθέν 
τοπογραφικό που χρησιμοποιήθηκε για την έκδοσή της. 

δ. Παράβολο, ύψους.(δυνάμει της ΚΥΑ./2012). 


2. Ειδικά Δικαιολονητικά (κατά περίπτωση απαιτούμενα αυτά που σημειώνονται με X): 

αΐ. Συμμόρφωση με τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, όπως προβλέπονται στην ΚΥΑ./2012 

(αναγράφεται ρητά άρϋρο, παράγραφος, παράρτημα κλπ) και δήλωση της τήρησης τους στην υπό 
στοιχεία (α) Υπεύθυνη Δήλωση □ 


α2. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων, εφόσον δεν υπάρχουν Πρότυπες Περιβαλλοντικές 
Δεσμεύσεις για την συγκεκριμένη δραστηριότητα □ 
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β. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας □ 

ή, εφόσον δεν απαιτείται, Υ.Δ. από τον αρμόδιο εκπρόσωπο της εταιρείας ότι τηρούνται οι 
προβλέψεις της ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ 90Β'/2006) □ 

V- Σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας από την αρμόδια υπηρεσία υγείας όπου απαιτείται 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4442/2016 και σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 
12710/860/Φ.15/2007 (ΦΕΚ 1026Β), όπως ισχύει. □ 

δ. Έγκριση για δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων και άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης κατ' 
εφαρμογή των Κανονισμών 853/2004 (1139) ή 183/2005 (1 35) ή 1069/2009 (ί 300). □ 

ε. Αντίγραφο Οικοδομικής Αδειας, εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε νεοανεγειρόμενο 
κτήριο. □ 

στ. Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού, εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε 
υφιστάμενο κτίριο, σχετικά με τη στατική επάρκεια, την εγκατάσταση του μηχανολογικού 
εξοπλισμού σε χώρο κυρίας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο), τον αριθμό της υφιστάμενης 
οικοδομικής άδειας, καθώς και τη μη απαίτηση έκδοσης νέας. □ 

ζ. Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα της δραστηριότητας ότι υφίσταται Κανονισμός Συνιδιοκτησίας με 
μνεία στον αριθμό αυτού και ότι ο Κανονισμός δεν απαγορεύει τη δραστηριότητα ή Υπεύθυνη 
Δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου ότι δεν υφίσταται κανονισμός και ότι ο ίδιος συμφωνεί για την 
εγκατάσταση της δραστηριότητας. □ 

η. Πιστοποιητικό παραλαβής και πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ για τους ατμολέβητες της 
εγκατάστασης, βάσει των άρθρων 5 και 9 της Υπουργικής Απόφασης 10735/651/2012 (Β’ 2656) □ 

θ. Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ δεξαμενών υγραερίου σύμφωνα με την Υ.Α. Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 
477Β/1993) άρθρο 3.3.13, όπως ισχύει κατά περίπτωση, σε περίπτωση που η μονάδα έχει 
εγκατάσταση υγραερίου. □ 

ι. Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση της εγκατάστασης 
εκτελέσθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια. □ 

ια. Άλλα δικαιολογητικά (Εφόσον εφαρμόζονται ειδικές διατάξεις ή κανονισμοί. Ορίζεται ρητά.) 


. □ 

ιβ. Τήρηση των ειδικών όρων ή περιορισμών, που τίθενται ακολούθως, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 7 
του Ν.3982/2011: 


. □ 

3. Εάν παρά την υποβολή των αναγκαίων στοιχείων για την έκδοση των παραπάνω δικαιολογητικών μέσω 
της Αδειοδοτούσας Αρχής, αυτά δεν εκδοθούν εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 25 παρ. 
3 του Ν.3982/2011, ο ενδιαφερόμενος μπορεί σε αντικατάσταση τους, με εξαίρεση τη βεβαίωση χρήσης γης, 
να δηλώσει με την Υ.Δ. του υπό στοιχεία Ια ότι τηρεί τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας για την έκδοση 
αυτών. 


Ο Διευθυντής Ανάπτυξης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (Β) 



.- 20 ... 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ. 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. πρωτ.: . /20... 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Π. Ε. Αρ. Φακ.: . 


Ταχ. Δ/νση :. 

Ταχ. Κώδικας :. 

Πληροφορίες :. 

Τηλέφωνο . ΠΡΟΣ: 

ΕΑΧ :. 


(επωνυμία, πλήρης διεύθυνση αιτούντα) 


ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός Δικαιολονητικών: 


Το με αρ. πρωτ.συμπληρωμένο Ερωτηματολόνιό σας. 


Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού και με βάση τα στοιχεία που μας ν νω Ρί· σατε / Π δραστηριότητα 

κατατάσσεται στον βαθμό όχλησης.και στην περιβαλλοντική κατηχορία. 

Τα προβλεπόμενα δικαιολονητικά χια την έκδοση έχκρισης εχκατάστασης και την έναρξη λειτουργίας 
σύμφωνα με το Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α') είναι τα αναχραφόμενα αμέσως κατωτέρω: 


Α. Για την έκδοση έγκρισης εγκατάστασης απαιτούνται τα εξής: 

1. Γενικά Δικαιολονητικά: 

α. Αίτηση 

β. Βεβαίωση χρήσης γ»ης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, συνοδευόμενη από το υποβληθέν 
τοποχραφικό που χρησιμοποιήθηκε χια την έκδοσή της 

V. Τοποχραφικό σε κατάλληλη κλίμακα ώστε να αποτυπώνονται εγκαταστάσεις ή υποδομές που 
χειτνιάζουν με τον συχκεκριμένο χώρο και που δυνητικά επηρεάζουν τη χωροθέτηση της 
δραστηριότητας, εάν δεν αποτυπώνονται στο τοποχραφικό της περίπτωσης (β). 

δ. Παράβολο, ύψους.(δυνάμειτης ΚΥΑ./2012). 


2. Ειδικά Δικαιολονητικά (κατά περίπτωση απαιτούμενα αυτά που σημειώνονται με X): 

αΐ.Συμμόρφωση με τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, όπως προβλέπονται στην 
ΚΥΑ./2012 (αναγράφεται ρητά άρθρο, παράγραφος, παράρτημα κλπ) □ 



























Τεύχος Β' 60/18.01.2018 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


885 


α2. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, εφόσον δεν προβλέπονται Πρότυπες Περιβαλλοντικές 
Δεσμεύσεις για την συνκεκριμένη δραστηριότητα □ 

β. Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα της δραστηριότητας ότι υφίσταται Κανονισμός Συνιδιοκτησίας με μνεία 
στον αριθμό αυτού και ότι ο Κανονισμός δεν απαγορεύει τη δραστηριότητα ή Υπεύθυνη Δήλωση του 
ιδιοκτήτη του χώρου ότι δεν υφίσταται κανονισμός και ότι ο ίδιος συμφωνεί για την εγκατάσταση της 
δραστηριότητας. □ 

γΐ. Φάκελος Κοινοποίησης σύμφωνα με την ΚΥΑ 172058/2016 (Β' 354) (5ΕΝ/ΕΖΟ □ ή 

γ2. Μελέτη Ασφαλείας σύμφωνα με την ΚΥΑ 172058/2016 (Β' 354) (5ΕΝ/ΕΖΟ) □ 

δ. Γνώμη Υπηρεσιών ή φορέων για την περίπτωση Β3(9) του Ερωτηματολογίου, εφόσον απαιτείται 

□ 


(Ορίζονται ρητά οι υπηρεσίες ή ο ι φορείς) . 

ε. Στοιχεία τεκμηρίωσης ενεργειακής κατανάλωσης, εφόσον η υπό εγκατάσταση μονάδα βρίσκεται εντός της 
Περιφέρειας Αττικής □ 

στ. Τήρηση των ειδικών όρων ή περιορισμών, που τίθενται ακολούθως, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 7 του 
Ν.3982/2011: 


□ 


Β. Για την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας απαιτούνται τα εξής: 

1. Γενικά Δικαιολογητικά: 

αα. (Γία μονάδες χαμηλής όχλησης) 

Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα με την οποία δηλώνεται η έναρξη της λειτουργίας σύμφωνα με τους 
όρους της έγκρισης εγκατάστασης 


αβ. (Για μονάδες μέσης όχλησης) 

• Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα με την οποία δηλώνεται η έναρξη της λειτουργίας σύμφωνα με τους 
όρους της έγκρισης εγκατάστασης και εγγυητική επιστολή, ύψους 

ή 

• Αίτηση για έκδοση άδειας λειτουργίας 

αγ. (Για μονάδες υψηλής όχλησης) 

Αίτηση για έκδοση άδειας λειτουργίας 


β 1. Συμμόρφωση με τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, όπως προβλέπονται στην 

ΚΥΑ./2012 (αναγράφεται ρητά άρθρο, παράγραφος, παράρτημα κλπ) και δήλωση της τήρησης τους 

στην υπό στοιχεία (αα) ή (αβ) υπεύθυνη δήλωση □ 


β2. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, εφόσον δεν προβλέπονται Πρότυπες Περιβαλλοντικές 
Δεσμεύσεις για την συγκεκριμένη δραστηριότητα □ 
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V- Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα στην οποία αναφέρει λεπτομερώς πόσους και ποιας ειδικότητας τεχνικούς 
θα χρησιμοποιήσει κατά νόμο. 

δ. Υπεύθυνη Δήλωση των κατά περίπτωση αντίστοιχης ειδικότητας μηχανικών ότι η εγκατάσταση έγινε 
σύμφωνα με τη χορηγηθείσα έγκριση εγκατάστασης και ότι τα προβλεπόμενα έργα εκτελέσθηκαν σύμφωνα 
με τις εγκριθείσες μελέτες. 

ε. Κάτοψη χώρου με ενδεικτική τοποθέτηση των μηχανημάτων εντός αυτού και κατάλογο των μηχανημάτων 
με την ένδειξη της ισχύος τους υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο κατά νόμο υπεύθυνο μηχανικό. 

στ. Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού σχετικά με τη στατική επάρκεια, τη βιομηχανική- 
βιοτεχνική χρήση του κτιρίου, την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε χώρο κύριας χρήσης (όχι 
βοηθητικό ή κοινόχρηστο), τον αριθμό της υφιστάμενης οικοδομικής αδείας, καθώς και τη μη απαίτηση 
έκδοσης νέας. 


2. Ειδικά Δικαιολονητικά (κατά περίπτωση απαιτούμενα αυτά που σημειώνονται με X): 

α. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας □ 

ή, εφόσον δεν απαιτείται, Υ.Δ. από τον αρμόδιο εκπρόσωπο της εταιρείας ότι τηρούνται οι προβλέψεις 
της ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ 90Β'/2006) □ 

β. Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης-ανάληψης της επίβλεψης, λειτουρνίας και συντήρησης της εγκατάστασης 
από τον κάτοχό της και τον αρμόδιο κατά νόμο τεχνικό αντίστοιχα, όταν η συνολική κινητήρια ισχύς 
υπερβαίνει τα 59 Κ\Λ/(80 ΗΡ). □ 

V- Σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας από την αρμόδια υπηρεσία υγείας όπου απαιτείται 
σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4442/2016 και σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 12710/860/Φ.15/2007 (ΦΕΚ 
1026Β), όπως ισχύει. □ 

δ. Έγκριση για δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων και άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης κατ' 
εφαρμογή των Κανονισμών 853/2004 (ί 139) ή 183/2005 (ί 35) ή 1069/2009 (I 300). □ 

ε. Αντίγραφο Οικοδομικής Αδείας, εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε νεοανεγειρόμενο κτήριο. □ 

στ. Πιστοποιητικό παραλαβής και πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ για τους ατμολέβητες της εγκατάστασης, 
βάσει των άρθρων 5 και 9 της Υπουργικής Απόφασης 10735/651/2012 (Β' 2656) □ 

ζ. Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ δεξαμενών υγραερίου σύμφωνα με την Υ.Α. Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 
477Β/1993), άρθρο 3.3.13, όπως ισχύει κατά περίπτωση, σε περίπτωση που η μονάδα έχει εγκατάσταση 
υγραερίου. □ 

η. Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση της εγκατάστασης 
εκτελέσθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια □ 

θ. Άδεια χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση □ 

ι. Άδεια κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας □ 

ια. Άδεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους στην περίπτωση ύπαρξης ή/και χρήσης του □ 

ιβ. Άλλο δικαιολογητικό (Εφόσον εφαρμόζονται ειδικές διατάξεις ή κανονισμοί. Ορίζεται ρητά.) 

. □ 


3. Εάν παρά την υποβολή των αναγκαίων στοιχείων για την έκδοση των παραπάνω δικαιολογητικών μέσω 
της Αδειοδοτούσας Αρχής, αυτά δεν εκδοθούν εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 25 παρ. 
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3 του Ν.3982/2011, ο ενδιαφερόμενος μπορεί σε αντικατάσταση τους, με εξαίρεση την άδεια κατασκευής 
λιμενικού έρχου και χρήσης αιχιαλού και παραλίας, να δηλώσει με την Υ.Δ. των υπό στοιχεία Βίαα και αβ ή 
με αυτοτελή Υπεύθυνη Δήλωση ότι τηρεί τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας χια την έκδοση αυτών. 


Ο Διευθυντής Ανάπτυξης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ / ΑΠΟΘΗΚΗΣ του άρθρου 19 

παρ. 1 του Ν.3982/2011 


Γ ενικές οδηγίες συμπλήρωσης 

1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με ακρίβεια, από τον ενδιαφερόμενο 
επενδυτή. 

2. Τα συνημμένα έγγραφα/δικαιολογητικά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης και 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεώρηση της παρούσης από την αρμόδια Υπηρεσία. 

3. Τα πεδία με (*) συμπληρώνονται από την αρμόδια Υπηρεσία στην οποία κατατίθεται η Υπεύθυνη Δήλωση. 

4. Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου, η Υπεύθυνη Δήλωση συνεχίζεται σε ξεχωριστό φύλλο, το οποίο φέρει την 
υπογραφή του/της δηλούντα/ούσης καθώς και του/της παραλαβόντα/ούσης. Στο ξεχωριστό φύλλο προστίθεται από την 
Υπηρεσία ο αριθμός Πρωτοκόλλου και η ημερομηνία κατάθεσης της Υπεύθυνης Δήλωσης. 


Προς: 

(*) Αρ. Πρωτοκόλλου 

(*) Κοινοποίηση: 

(*) Ημερομηνία 


Ο/Η Ονομα Επώνυμο 

Ονομ/μο πατέρα 


Ονομ/μο μητέρας 


Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας 
(ΑΔΤ) 


Εκδούσα Αρχή 


ΑΦΜ 


ΔΟΥ 


Ημερομηνία γέννησης 


Τόπος γέννησης 


Διεύθυνση 

(Νομός, Δήμος, Οδός, Αριθμός, 

ΤΚ) 


Τηλέφωνα 



6-ηΐ3ίΙ 


Φαξ 


Δηλώνω υπεύθυνα ότι 

• Τα στοιχεία του επαγγελματικού εργαστηρίου ή αποθήκης με την επωνυμία 

«.» όπως έχουν πλήρως δηλωθεί και 

περιγράφει στο από / /_ [ ημερομηνία} υπ' αριθ._ [Αριθμός Πρωτοκόλλου] 
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θεωρημένο Ερωτηματολόχιο προς την Υπηρεσία σας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης, είναι ακριβή και αληθή. 

• Το ως άνω επαχχελματικό ερχαστήριο ή αποθήκη : 

ο Δεν εντάσσεται στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 3982/2011, 
ο Τηρεί, εφόσον προβλέπονται, τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της Υ.Α. 
. και ειδικότερα τις ακόλουθες: 


ο Τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από τις επιμέρους άδειες/εχκρίσεις και πιστοποιητικά, τα οποία 
επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και όλα τα προβλεπόμενα 
στις Υ.Δ. που συνυποβάλλονται με την παρούσα, 
ο_ 

ο _ _ 


• Αναφορικά με το επανγελματικό ερχαστήριο ή την αποθήκη που περιχράφεται ανωτέρω δεν έχω 
καταθέσει σε άλλη Αδειοδοτούσα Αρχή άλλη Υπεύθυνη Δήλωση χια έναρξη λειτουρνίας κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 19 παρί Ν. 3982/2011. 

• Υπέβαλα χνωστοποίηση εχκατάστασης με αριθμό. 


Ως εκ τούτου και σε συνέχεια των ανωτέρω καταθέτω την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση χία την έναρξη 
λειτουρχίας του ως άνω περιχραφόμενου επαχχελματικού ερχαστηρίου ή αποθήκης, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3982/2011, και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας. 


Συνημμένα έχχραφα / δικαιολοχητικά: 

1. Παράβολο 

2. Απάντηση της Υπηρεσίας στο Ερωτηματολόχιο 

3. Βεβαίωση χρήσης χης 

4. ΑΕΠΟ (εφόσον δεν υφίστανται Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις) 

5. _ 

6 . _ 

7. _ 

8 . _ 

9. _ 

10 . _ 

11 . _ _ 


Με ατομική μου ευθύνη και χνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο 1599/1986, όπως 
εκάστοτε ισχύει, δηλώνω υπεύθυνα ότι η ως άνω Δήλωση στηρίζεται σε αληθή και ακριβή χεχονότα. 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη Δήλωση μπορεί να ελεχχθεί με βάση το αρχείο 
άλλων υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράχραφο 4 του Νόμου 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει. 

Με τη συμπλήρωση της παρούσας Υπεύθυνης Δήλωσης, ο δηλών/ούσα δηλώνει ότι αναλαμβάνει ατομική 
ευθύνη και ότι επίσης χνωρίζει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραχράφου 6 του 
άρθρου 22 του Νόμου 1599/1986, σύμφωνα με τις οποίες «όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή χεχονότα ή 
αρνείται ή αποκρύπτει τα αληϋινά με έγγραφη Υπεύϋυνη Δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή 
σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 
δέκα (10) ετών». 

Τέλος, σε περίπτωση υποβολής λανθασμένων, αναληθών, ή ανακριβών στοιχείων, ο/η υπαίτιος θα 
υποβάλλεται σε ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική, διακοπή της λειτουρχίας της δράστηριότητάς του, 
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καθώς και στις λοιπές κυρώσεις του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011. Η διακοπή λειτουρνιας της εν λάχω 
δραστηριότητας θα πρανματοποιείται από τα όρχανα της Περιφέρειας, με τη συνδρομή των αστυνομικών 
αρχών, σύμφωνα άλλωστε και με το ως άνω άρθρο. 


Από την κατάθεση της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης στην αρμόδια Υπηρεσία, καθίσταται δυνατή η έναρξη 
λειτουρνιας του ως άνω περινραφόμενου επανγελματικού ερναστηρίου ή αποθήκης. 

Η παρούσα ισχύει νια αόριστο χρονικό διάστημα. 

Η παρούσα δύναται να χρησιμοποιηθεί και νια την έκδοση οικοδομικής άδειας, όπου αυτή απαιτείται, 
κοινοποιούμενη αντιστοίχως στην αρμόδια πολεοδομική αρχή. 


Ο / Η δηλών/ούσα 


Θεωρήθηκε νια το χνήσιο της υποχραφής 


(Ημερομηνία & Υπονραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ 


Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης 

1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με ακρίβεια από τον ενδιαφερόμενο 
επενδυτή. 

2. Τα συνημμένα ένγραφα/δικαιολονητικά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης και 
συνιστούν απαραίτητη προϋπόθεση νια τη θεώρηση της παρούσης από την αρμόδια Υπηρεσία. 

3. Τα πεδία με (*) συμπληρώνονται από την αρμόδια Υπηρεσία στην οποία κατατίθεται η Υπεύθυνη Δήλωση. 

4. Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου, η Υπεύθυνη Δήλωση συνεχίζεται σε ξεχωριστό φύλλο, το οποίο φέρει την 
υπογραφή του/της δηλούντα/ούσης καθώς και του/της παραλαβόντα/ούσης. Στο ξεχωριστό φύλλο προστίθεται από την 
Υπηρεσία ο αριθμός Πρωτοκόλλου και η ημερομηνία κατάθεσης της Υπεύθυνης Δήλωσης. 


Προς: 

(*) Αρ. Πρωτοκόλλου 

(*) Κοινοποίηση: 

(*) Ημερομηνία 


Ο/Η Όνομα Επώνυμο 

Ονομ/μο πατέρα 


Ονομ/μο μητέρας 


Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας 
(ΑΔΤ) 


Εκδούσα Αρχή 


ΑΦΜ 


ΔΟΥ 


Ημερομηνία γέννησης 


Τόπος γέννησης 


Διεύθυνση 

(Νομός, Δήμος, Οδός, Αριθμός, 

ΤΚ) 


Τηλέφωνα 



Θ-ΓΠ3ΪΙ 


Φαξ 


Δηλώνω υπεύθυνα ότι: 


• Τα στοιχεία της μονάδας με την επωνυμία 

«.» όπως έχουν πλήρως δηλωθεί και 


περιγράφει στο από / /_ [ημερομηνία] υπ' αριθ. _ [Αριθμός Πρωτοκόλλου] 

θεωρημένο Ερωτηματολόγιο προς την Υπηρεσία σας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης, είναι ακριβή και αληθή. Η έναρξη λειτουργίας της παραπάνω 
μονάδος, η οποία και δηλώνεται με την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση, λαμβάνει χώρα σύμφωνα με 

τους όρους της από / /_ [ημερομηνία] υπ' αριθ._ [Αριθμός Πρωτοκόλλου] 

Έγκρισης Εγκατάστασης. 
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• Τηρούνται όλοι οι προβλεπόμενοι όροι και προϋποθέσεις από τις επιμέρους άδειες, εγκρίσεις και 
πιστοποιητικά, όπως αυτά προβλέπονται και ορίζονται στην ως άνω περιγραφείσα Έγκριση 
Εγκατάστασης και τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης 
Υπεύθυνης Δήλωσης, καθώς και οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις / όροι της ΑΕΠΟ. 

• Αναφορικά με τη μονάδα που περιγράφεται ανωτέρω δεν έχω καταθέσει σε άλλη Αδειοδοτούσα 
Αρχή άλλη Υπεύθυνη Δήλωση για έναρξη λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ.3 
Ν.3982/2011. 

Ως εκ τούτου και σε συνέχεια των ανωτέρω καταθέτω την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση για την έναρξη 
λειτουργίας της ως άνω περιγραφόμενης δραστηριότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 
3982/2011, και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας. 

Συνημμένα έγγραφα / δικαιολογητικά (αναγράφονται τα δικαιολογητικά/έγγραφα τα οποία ορίζονται στην 
εκδοϋείσα Έγκριση Εγκατάστασης): 

1. Παράβολο 

2 . _ 

3. _ 

4. _ 

5. _ 

6 . _ 

7. _ 

8 . _ 

9. _ 

10 . _ _ 


Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο 1599/1986, όπως 
εκάστοτε ισχύει, δηλώνω υπεύθυνα ότι η ως άνω Δήλωση στηρίζεται σε αληθή και ακριβή γεγονότα. 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη Δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο 
άλλων υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφο 4 του Νόμου 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει. 

Με τη συμπλήρωση της παρούσας Υπεύθυνης Δήλωσης, ο δηλών/ούσα δηλώνει ότι αναλαμβάνει ατομική 
ευθύνη και ότι επίσης γνωρίζει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του 
άρθρου 22 του Νόμου 1599/1986, σύμφωνα με τις οποίες «όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή 
αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή 
σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 
δέκα (10) ετών». 

Τέλος, σε περίπτωση υποβολής λανθασμένων, αναληθών, ή ανακριβών στοιχείων, ο/η υπαίτιος θα 
υποβάλλεται σε ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική, διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητάς του, 
καθώς και στις λοιπές κυρώσεις του άρθρου 29 του Ν.3982/2011. Η διακοπή λειτουργίας της εν λόγω 
δραστηριότητας θα πραγματοποιείται από τα όργανα της Περιφέρειας, με τη συνδρομή των αστυνομικών 
αρχών, σύμφωνα άλλωστε και με το ως άνω άρθρο. 

Από την κατάθεση της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης στην αρμόδια Υπηρεσία, καθίσταται δυνατή η έναρξη 
λειτουργίας της ως άνω περιγραφόμενης δραστηριότητας. 

Η παρούσα ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα. 


Ο / Η δηλών/ούσα 

(Ημερομηνία & Υπογραφή) 


Θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΣΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ 


Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης 

1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με ακρίβεια από τον ενδιαφερόμενο 
επενδυτή. 

2. Τα συνημμένα ένγραφα/δικαιολονητικά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης και 
συνιστούν απαραίτητη προϋπόθεση νια τη θεώρηση της παρούσης από την αρμόδια Υπηρεσία. 

3. Τα πεδία με (*) συμπληρώνονται από την αρμόδια Υπηρεσία στην οποία κατατίθεται η Υπεύθυνη Δήλωση. 

4. Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου, η Υπεύθυνη Δήλωση συνεχίζεται σε ξεχωριστό φύλλο, το οποίο φέρει την 
υπογραφή του/της δηλούντα/ούσης καθώς και του/της παραλαβόντα/ούσης. Στο ξεχωριστό φύλλο προστίθεται από την 
Υπηρεσία ο αριθμός Πρωτοκόλλου και η ημερομηνία κατάθεσης της Υπεύθυνης Δήλωσης. 


Προς: 

(*) Αρ. Πρωτοκόλλου 

(*) Κοινοποίηση: 

(*) Ημερομηνία 


Ο/Η Όνομα Επώνυμο 

Ονομ/μο πατέρα 


Ονομ/μο μητέρας 


Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας 
(ΑΔΤ) 


Εκδούσα Αρχή 


ΑΦΜ 


ΔΟΥ 


Ημερομηνία γέννησης 


Τόπος γέννησης 


Διεύθυνση 

(Νομός, Δήμος, Οδός, Αριθμός, 

ΤΚ) 


Τηλέφωνα 



Θ-ΓΠ3ΪΙ 


Φαξ 


Δηλώνω υπεύθυνα ότι: 


• Τα στοιχεία της μονάδας με την επωνυμία 

«.» όπως έχουν πλήρως δηλωθεί και 


περιγράφει στο από / /_ [ημερομηνία] υπ' αριθ. _ [Αριθμός Πρωτοκόλλου] 

θεωρημένο Ερωτηματολόγιο προς την Υπηρεσία σας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης, είναι ακριβή και αληθή. Η έναρξη λειτουργίας της παραπάνω 
μονάδος, η οποία και δηλώνεται με την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση, λαμβάνει χώρα σύμφωνα με 

τους όρους της από / /_ [ημερομηνία] υπ' αριθ._ [Αριθμός Πρωτοκόλλου] 

Έγκρισης Εγκατάστασης. 
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• Τηρούνται όλοι οι προβλεπόμενοι όροι και προϋποθέσεις από τις επιμέρους άδειες, εγκρίσεις και 
πιστοποιητικά, όπως αυτά προβλέπονται και ορίζονται στην ως άνω περιγραφείσα Έγκριση 
Εγκατάστασης και τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης 
Υπεύθυνης Δήλωσης, καθώς και οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις / όροι της ΑΕΠΟ. 

• Αναφορικά με τη μονάδα που περιγράφεται ανωτέρω δεν έχω καταθέσει σε άλλη Αδειοδοτούσα 
Αρχή άλλη Υπεύθυνη Δήλωση για έναρξη λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19παρ.4 Ν. 
3982/2011. 

Ως εκ τούτου και σε συνέχεια των ανωτέρω καταθέτω την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση για την έναρξη 
λειτουργίας της ως άνω περιγραφόμενης δραστηριότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 
3982/2011, και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας. 

Συνημμένα έγγραφα / δικαιολογητικά (αναγράφονται τα δικαιολογητικά/έγγραφα τα οποία ορίζονται στην 
εκδοϋείσα Έγκριση Εγκατάστασης): 

1. Παράβολο 

2. Εγγυητική Επιστολή 

3. _ 

4. _ 

5. _ 

6 . _ 

7. _ 

8 . _ 

9. _ 

10 . _ 

11 ._ 

12 . _ _ 


Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο 1599/1986, όπως 
εκάστοτε ισχύει, δηλώνω υπεύθυνα ότι η ως άνω Δήλωση στηρίζεται σε αληθή και ακριβή γεγονότα. 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη Δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο 
άλλων υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφο 4 του Νόμου 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει. 

Με τη συμπλήρωση της παρούσας Υπεύθυνης Δήλωσης, ο δηλών/ούσα δηλώνει ότι αναλαμβάνει ατομική 
ευθύνη και ότι επίσης γνωρίζει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του 
άρθρου 22 του Νόμου 1599/1986, σύμφωνα με τις οποίες «όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή 
αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή 
σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 
δέκα (10) ετών». 

Τέλος, σε περίπτωση υποβολής λανθασμένων, αναληθών, ή ανακριβών στοιχείων, ο/η υπαίτιος θα 
υποβάλλεται σε ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική, διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητάς του, 
καθώς και στις λοιπές κυρώσεις του άρθρου 29 του Ν.3982/2011. Η διακοπή λειτουργίας της εν λόγω 
δραστηριότητας θα πραγματοποιείται από τα όργανα της Περιφέρειας, με τη συνδρομή των αστυνομικών 
αρχών, σύμφωνα άλλωστε και με το ως άνω άρθρο. 

Από την κατάθεση της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης στην αρμόδια Υπηρεσία, καθίσταται δυνατή η έναρξη 
λειτουργίας της ως άνω περιγραφόμενης δραστηριότητας. 

Η παρούσα ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα. 

Ο / Η δηλών/ούσα Θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής 

(Ημερομηνία & Υπογραφή)» 
























Τεύχος Β' 60/18.01.2018 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


895 


7. Στο τέλος της υπ' αρ. οικ. 483/35/Φ.15/2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β' 158), μετά το Παράρτημα VI, προστίθεται 
Παράρτημα VII ως εξής: 


Αριθμ. Πρωτ. 


«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

Αριθμός Γνωστοποίησης (*) 


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣΉ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

του άρθρου 19 παρ. 1 ν. 3982/2011 


Νέα (1) □ 


Μεταβολή (2) □ 


Ακύρωση (3) □ 


Α. 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 


Είδος 

επιχείρησης 


Νομικό πρόσωπο 


Φυσικό πρόσωπο □ 


Επωνυμία νομικού προσώπου/ 
Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου 


ΑΦΜ 

Ονοματεπώνυμο νομίμου 
εκπροσώπου 
Στοιχεία επικοινωνίας 


ΑΔΤ 
Όνομα 

Αρ. Τηλεφώνου 


Αριθμός ΓΕΜΗ 


Επώνυμο 

ΕπίβΝ 


Β. 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 


Ταχυδρομική 

Διεύθυνση 

Περιφερειακή Ενότητα 


Δήμος 


Οδός 


Αριθμός 


Τ.Κ. 


Γεωγραφικές 
συντεταγμένες (4) 

Γεωγρ. μήκος 

Γεωγρ. πλάτος 


Χρήση γης περιοχής εγκατάστασης (όπως περιγράφεται στη βεβαίωση της Υπηρεσίας Δόμησης 


Εντός πολυώροφης οικοδομής 
Κανονισμός συνιδιοκτησίας 


Ναι 

Ναι 


□ 

□ 


Όχι □ 
Όχι □ 


Κωδικός ΝΑ0Ε 
της 

δραστηριότητας 

( 6 ) 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (5) 

Τάξη ΝΑ0Ε 

Υποκατηγορία 
ΝΑ0Ε 


Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας 


Μέγεθος 

δραστηριότητας 


ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

θερμική 

εγκατεστημένη ισχύς (σε Κ\Λ/) (7) 

Κινητήρια.... 


Δυναμικότητα της 
εγκατάστασης ως προς την 
πρώτη ύλη (8) 


Επιλέξτε μονάδα 


1/ημέρα ή 1/έτος 
ή άλλη κατάλληλη 
μονάδα 



































































896 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'60/18.01.2018 



Δυναμικότητα ως προς το 
παραγόμενο προϊόν (8) 


Επιλέξτε μονάδα 

1/ημέρα ή 1/έτος 
ή άλλη κατάλληλη 
μονάδα 

Αποθηκευτική ικανότητα 
(8) 


Επιλέξτε μονάδα 

( ή κ.μ. 

5ΕνΕΖΟ 

Ναι □ 

Όχι □ 


Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε) 


Νόμιμος εκπρόσωπος / Ιδιοκτήτης (Ονοματεπώνυμο) 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (9) 

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ, εφόσον πρόκειται για 
περιοχή χωρίς καθορισμένη χρήση γης 


Αρ. παράβολου 


Αρ. ΑΔΑ ή Πρωτοκόλλου της βεβαίωσης χρήσης γης από 
την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης 



(*) Ο μοναδικός αριθμός γνωστοποίησης συμπληρώνεται από την υπηρεσία κατά την υποβολή 
νέας γνωστοποίησης και από τον ενδιαφερόμενο όταν πρόκειται για μεταβολή ή ακύρωση 

(1) Νοείται: 

• η για πρώτη φορά εγκατάσταση δραστηριότητας/ων σε συγκεκριμένη θέση 

• η επέκταση/εκσυγχρονισμός δραστηριότητας στην ίδια θέση μετά την έναρξη 
λειτουργίας 

(2) Οποιαδήποτε μεταβολή ήδη υποβληθείσας γνωστοποίησης, η οποία λαμβάνει χώρα πριν 
την έναρξη λειτουργίας, εκτός από μεταβολή που αφορά στον τόπο της εγκατάστασης, για 
την οποία απαιτείται νέα γνωστοποίηση 

(3) Αφορά οριστική διακοπή της εγκατάστασης δραστηριότητας του άρθρου 19 παρ. 1 στη 
συγκεκριμένη θέση 

(4) Συμπληρώνονται οι συντεταγμένες από (3000ΕΕ ΜΑΡ για ένα σημείο εντός της 
εγκατάστασης 

(5) Μία ή περισσότερες 

(6) Αναφέρεταιτο σύνολο των κωδικών που περιγράφουν κατά τον ακριβέστερο τρόπο την 
δραστηριότητα που πρόκειται να ασκηθεί 

(7) Συμπληρώνεται η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του παραγωγικού εξοπλισμού 

(8) Συμπληρώνεται ανάλογα με το κριτήριο που χρησιμοποιείται για την κατάταξη όχλησης στην 
ΚΥΑοικ. 3137/2012/191/Φ.15/2012 (Β'1048) 

(9) Συμπληρώνονται οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για 
όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση.» 
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Άρθρο 2 

Η περίπτωση βγ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 της 
υπ' αρ. 32790/392/Φ.15/2017 απόφασηςτου Υπουργού Οι¬ 
κονομίας και Ανάπτυξης (Β' 1061) αντικαθίσταται ως εξής: 

«βγ. Κάτοψη χώρου με ενδεικτική τοποθέτηση των 
μηχανημάτων εντός αυτού και κατάλογο των μηχανη¬ 
μάτων με την ένδειξη της ισχύος τους, υπογεγραμμένα 
από τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό. Η αποτύπωση 
της τοποθέτησης γίνεται για λόγους υποστήριξης του 
ελέγχου κι εφόσον δεν τίθεται θέμα ασφαλείας, τυχόν 
παρεκκλίσεις στην αποτύπωση της τοποθέτησής τους 
στην κάτοψη δεν αποτελεί αντικείμενο κύρωσης.». 


Άρθρο 3 
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας ξεκινά από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 17 Ιανουάριου 2018 
Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'60/18.01.2018 


ΞΓ 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Τυπογραφείο 
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ¬ 
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου, (ν. 3469/2006, Α' 131). 


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα νννννν.θΐ.ςΓ· Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ¬ 
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας. 

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Το κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση 

-Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση ννθί>πΐ35ΐθΐ·.θΐ(5>θΐ.μι· με χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι¬ 
εύθυνση άά5@θΐ.9Γ με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

- Κατ' εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα¬ 
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμε¬ 
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στοΤμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. 

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν¬ 
δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα¬ 
τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ¬ 
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα Ιστοσελίδα: νννννν.θΐ.9Γ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - ίβχ: 210 5279054 Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ της ιστοσελίδας: ΗθΙρά65ΐ<.6ϊ@6ϊ.9ΐ· 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180) Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 

Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 

Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) ννβΙπη35ΐθΐ'.βΙ@β1.9 | ' 

Παραλαβής Δημ. Υλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167,210 5279139) Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30 και αλληλογραφία: 9>'3πηη3ΐ6·3@6ΐ·9 ι ' 
























